MARYANNA SCHWEIGIER 


Po krótkiej a dolegliwej chorobie przezywszy lat 79 w stanie panienstwa opatrzona 


SS. Sakramentami zasnęła w Panu dnia 15 Czerwca 1875. 


W żalu pogrążeni Krewni zapraszają Przyjaciół i Znajomych na wyprowadzenie zwłok w dniu 
17 Czerwca o godzinie 6 wieczorem z Szpitalu S. Łazarza wprost na cmentarz. 


— "W drukarni W. Korneckiego w Krakowie. 


